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この度は、沖データ製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとラございます。 
ユーザーズマニュアルの記載に訂正があり、以下の通り、読み替えていただきますようお願い 
いたします。 

•セットアップ編5頁諸注意 
【誤】エネ ルギースター について 


当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際 ェ 
ネルギースタープログラムの基準に適合していると判断します。 


L 正】本製品は国際エネルギースタープログラムの Versionl .1 基準には適合しておりません。 

• 応用編2頁諸注意 
【誤】エネ ルギースター について 


当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際 ェ 
ネルギースターブ□グラムの基準に適合していると判断します。 


【正】 本製品は国際エネルギースタープログラムの Versionl .1 基準には適合しておりません。 




